ровтвмоутн 8 мі. 


РОЯТІ-АМО 56 МІ. НҮЕ МОВТН ВЕАСН 1.4 МІ. 


РОНТЗМОУТН 6 МІ. 
ЅТАТЕ ОЕ МЕУ/ НАМРЭНІБЕ МЕУ/ НАМРЭНІКЕ_МАЅЅАСНОЅЕТТЅ 
НІСНҰҮАҮ БЕРАВТМЕМТ ЕВ ООАрБАМОТЕ 


50 0 ҒЕЕТІМ.н) 
Ы чы 


Й | 180000ғЕЕТ 
(мн) 


Наларфот Веасһ 


ЗХҰУнррег 01! ЕосК 


25 `ЅТІТСНЕР 
89 МН ЅЕАСОАЅТ 
1960 


Х 


